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保証書付 


このたびは、お買い上げいただき、 
まことにち0がとラございました。 


I 

IW 




ご使用の前にこの巧狼愚巧 W (保記書付） 
をよくお読みのうえ、ご家族全員で 
安全に正しくお使いください。 
お読みになった後は大切に保管し、 
必要なとをにお役立てください。 

特に巧を J : のご注意」。〜3ページ） 
は、ご使用前に必ずお読みください。 

保証書は「お買い上げ曰-販売店名 J 
などの記入を必ず確かめ、販売店から 
お受け取0 ください。 


ぺージ 


ち< じ 

ご使用の前に 

まを上のご注意 


使いかた 

各部の名前 . 4 

お使いになる前に . 己 

使いかた . 6〜1曰 

知っておいていただをたいこと••••11 


正し<使って上手に節約 


お手入れ-保証 

お手入れと保管のしかた 
故障かな？と思われたとさは 

仕様 . 

アフターサービスについて••‘ 


お客様の個人情報のお取り扱いについて • • 14 
保証書 . 裏表紙 




























































安全上のごま意 


必ずお守りください 



お使いになる人や他の人への危害、財産への損富を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 
次のように説明しています。 

■表示内容を無視して誤つた使いちをしたときに生じるを害や損害の程度を、巧の表あで区分し、説明していまず。 


A 警告 

この表示の欄は、 r 死こまたは重傷などを負ラ可能性 
び想定される」内容です。 

A ミま意 

この表示の欄は、 r 傷害を負う可能性または物的損書 
のみが発生する可能性び想定される」内容です。 


■ 


お守りいただく内容の種類を、巧のを表示で区分し、説明していまず。 


0 ® ® 接触禁止 

@めれ手禁止^水めれ禁止 （§) 水場使用禁止 


必ず巧ラ ^電源プラグを抜く 


W は、してはいけない 
「票止」 の巧客です 


9は、おず実巧していた 
ピ< 「強制」 の内容です 


告 ( WARNING ) 


異常•が障時には、ただちに使用を中止ずる 


そのまま使用ずると、発煙•発乂、感單、けが 
のおそれがお0ます。 

♦ コードの輩源プラグび変お•変色•破損している。 
♦コードの一部や電源フラグびいつもより熱い。 
♦コ…ドを動かすと、通電したりしなかったりずる。 
♦本体からこげ臭いニオイびずる。 

♦ガードや本体が変おしている。 


周囲の人がを意する。やけどの 
おそれあり 

巧のようなちびお使いのときは、特に注意する 
♦乳幼児-巧ふ感覚の額い方‘お年寄り.ご病人 
♦ 自分で操作でさないち-深酒をされた方 
♦疲巧のはげしい方-ねむけをごテう装 m 
(睡脹巧 • かぜおなど）を版用された方 m 


〇 


※すぐこ電源プラグを抜いて、 
お買上げの販売店へ点検、 
修理をお頼する。 


〇 



滿 15 AIUJ ： の:□ンセントを^33[^'06^る 


>他の器具と併用すると、コンセント部 
が臭萬発熱して発火することがありまず。 


〇 


ijo 


雷原は、交流10 0 V を使用ずる。また、 
電源プラグは、コンセントの奥まで 
にさし込む 

♦火災•感電の原因となります。 


雷源プラグの(まこりやごみを^に取る 

♦ 湿気なとで絶縁不良となり、火災の原因とな0^。 


ぬれた手で電源プラグを抜をさししない 

♦ 感電やけびをずることがありまず。 


〇 



磯) 


政 A か 
























安全上のご注意 


A 注意に AUTION) 


必ず電源プラグを持って巧く 

参感電やショートして発乂することびあります。 


〇 



とっ手をしっかり持つ 

本化を持ち運ぶとをは、とっ手と 
本巧上部を交えなが5持つ。 

• 落下ずるとけびの原因と 〜 
なりまず。 ( だ打 


〇 




高湿部に触れない 

使用中や使用をしば5くは本体上部， 
前面、ガードなどの高温部に幽れない。 

♦やけどの原因となります。 




浴室や屋外で使用しない 

♦感電やシヨート■凳乂の原因 
となじます。 





使用しないときは、雷源プラグを巧く 

•けびややけど、絶縁劣化による感電■漏電火 
がの原因となりまず。 


C 


水やお茶などをこぼさない、 

♦万一こぼれたとさは、過熱- _ 

感電のおそれがおりまずので 
ただちに使用を中止し、販売 
店の点検を受けてください。 




通電中はヒーターを直接見つめない 

• ヒーターを長時間見つめると、 Kt 

目に悪影響を与えよくありません。图 


0 



乾燥など化の用途に 
使用しない 

♦過熱して発火ずる g 

ことびありまず。 P 


0 



巧類などを掛けない 

参過熱ゃ义がの原因^ 
となります。 

Q 眶み 


0 


ぺットの暖房用に 
使用しない 

•ペットび本体やコ 民 
ードを傷め、火ぶ § 
の原因となります。 養 

( S ) 巧^! 



ffipF スんィッ去-…- .. 

反が板- 

ヒータ- 

ガ — K 

X ガードを固定してあるテーフは、輸 
送時にかれを防止ずるためのをのでず。 
取0かしてか！5お使いください。 

しや辦及- 


電源コード掛け 


ま全表示- 

必ずお読みください。こ^ 


ベース 

組立式 


1^) 

ちよラポルト (3 本） 


※ポリ袋に入れて、 
ベースに貼り付け 
てありまず。 


電源コード- 



電源プラグ 


ち邸諭淵 


首振0ランプ 

自動首振り運転中 
に点のしまず。 


チャイルド□ックランプ、 

チトイルド□ツクされてし、る 
ことを表示します。 


電源ランプ 

ヒ^-の「入」.「切」が態を表示しまず。 
点の時は r 切タイマー」または、 r 別き問 
自動切タイマー」建転中を表示します。 


ぶち气 


暖房切換ランプ 

ヒーター①運転が態を 
表术しすす。 


タイマーランプ 

タイマー運転設定中を 
哀"、します。 


チャイルド□ックポタン/ 

約3砂似上巧すと電源スイッチ 
つまみ「切」 ly がの操作ぴでき 
なくなりまず。 


切タイマーポタン 

1 *3 時間 r 切タイマー」 
の設定をしまず。 
設定した時間び経適する 
と、運転を停止しまず。 


&電ミ原スイッチつまみや 
ボタン操作をしたとき 
は、操作音び’ピッ’ 
と嶋ります。 


首振りポタン 

自動旨振りの「入」 
r 切」をします。 


電源スイッチつまみ 

電源の「入」*「切」を 
しまず。 


お房切換ポタン 

「弱」-「強」の運転 
切り換えをします。 


各部の名前 




















お使いになる前に 


ベースの組み立てかた 

ベースを雲返し、ツメ (4 力所）を溝 (4 力所）に含わ 
せて、ノ くチツと音がするまで確実にはめ込みまず。 


ツメ （4 力巧) 



溝 (4 力所) 


ベースの取り付けかた 


〇商品び入っていた箱など、台の上に図のよう 
W に本体を倒して置きます。 


0ベース裏面の「か前側」の表おが上になるよラ 
にし、本体底面の凸部とネジ部にベースの 
孔 （2 力所)を含わせてはめ込みます。 



g) 付属のちようボルト （3 本）で締め付けて、 
W ベースを本体に確実に取0付けます。 

《このとを、コードをはさまないよラに注意 
してください。 


ベース巧取り付けないげ態で使用しないで 
<ださい。 


^ベースを外したときは、ちょうボルトを 
なくさないように保管してください。 
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〇 


電源プラグをコンセントにさし込む。 


A 警告 


>電源プラグはコンセントの奥まで確実にさし込む。 

>1己 AL：U: のコンセントを単独で使巧ずる。 

>コンセントのさし込み口びゆるいとをはを巧しなし、。 
発义•発煙の原因となりまず。 


© 


r 電源スイッチつまみ』を「入」に合わせる。 

•電源ランプび点丹し、ヒーターに通電します。 

♦ 初期設定は「弱」運転です。 

• タイマーランフび点灯していないとさは、「8時間自動切 
タイマー運転」をします。 ] 〇ぺージ） 

電源スイッチつまみは中途半端な位置で止めない。 


© 「画クン 


』を押し、お好みの運おに 


•設定された暖房切換ランフび点口します。 

♦押すたびに「弱」 • 「強」に切り換わります。 

♦「暖房切換ボタン」の設定を切り換えしたとさは、お知らせ 
音びします。 

「強」一 r 弱」…"ピピッ n 「弱」一 r 強」…"ピッ。 

• 「強」と「弱」ではヒーターの明るさげ異なります。 

(短い周期で切り換えを巧なラと、ヒーターの明るさ 
び変化しなし、ことがありまず。） 

捉[弱 （4 己日 W) の通電をします。 

強 I 強 (目0曰 W) の通電をします。 

A :モち 使用中や使用をしば目くは、本体上郎 • 

ム1 /±m 前面.ガードなどの高温部に触れない。 



?硬這 


田3^三ミを 

_。巧シ•入 、V 


〇 


使用をは[電源スイッチつまみ』巧「切 J にずる。 

♦運転び停止し、ずべてのランプび消灯します。 

(チでイルド□ツクランフを賺く） 



@電源プラグを抜く。 


►が出時や使巧しないときは、電源ブラグをコンセントから 
抜いてください。 



使いかた 










使いかた 


電源ランプの点滅について J - 

次のような場をは、電源ランプがを jui しまずので、電源スイッチつまみを一度 r 切」に 
してから、再度「入」にしてください。 

♦ 光センサー式転倒 OFF スイッチび動作し、平らなところに置さ直 
したとき。（こ]戸1日ページ） 

♦停電び復帰したとさ。（短時間のとさは点減しません。） 

♦ 電源スイッチつまみ「入」のが態で霞源プラグをコンセントにさし 
込んだとさ。 

• 8 時間自動切タイマーび働いたとき。 （0=10 ぺージ） 

♦ チャイルド□ックランフび点なしたままで、電源スイッチつまみ 
を一度「切」にして、再度「入」にしたとさ。 （0=9 ぺージ） 

~ (-度チでイルドロックを解除してから、上記の操作をしてください。）_ ^ 

切タイマーの使いかた 

※暖房運転自動停止までの時間を1時間または、3時間で設定でさまず。 

設定時間が経過すると、暖房運範を自動停止します。 

〇お好みの暖房運起が態にずる。 

•暖房切換ボタンを巧し、「弱」、「風のいずれかのお好みの 
暖房位置に合わせます。 


© 『切タイマーボタン』を巧ず。 

♦設定したい時間 （1 時間または3時間）のタイマーランフ 
を点口させます。タイマーランフ点灯時より、切タイマー 
が働さます。 

♦巧ずたびに設定時間び変わり、タイマーランフが点灯します。 






切タイマー運転時のタイマーランプ表示と時間経過 


例： 3時間勸〔運転を惇止させたいときは、暖房運おの状態で「切タイマーポタン」 
を2回巧します。 

_ 説、 I す xi 「 す扁も •タイマ-ランフは、暖房運転 

タィマ_ラ 叫 . [ 3 を A 若含-'停止までの残觸婦示します。 

のま示，[夕1 ， raj , rTl •設定した時間が経揭すると 

お知ら梢び「ピ-」と鳴り、 

aV \ ▲ 「1」時間ランフが点滅し、 

^2 回巧ず 運転を停止します。 

おを 2時間紀3綱を(疏則;） 

y マ ▼ 《巧にご使用のとさは、一度電 

は巧のがが1 源スっツチ J 灰み々: r 切」にしご 

? S 25 S 巧転 中 から、誠 1 X 11 〔してくださし、 


IHB ^ tS- 

逆 

回 


2回巧ず 


2時担!を3時聞を(蛋お居止） 


時間の控適 
と運括が態 


跨 


首振り機能の使いかた 

自動首振りをずるとき 

〇 [首振りボタン j を巧ず。 

♦首振りランフが点口し、約70度の範囲で自動首振りを 
行ないます。 

•自動宫振り角度の中む位圏ま、手動首振りによって約60 
度の範團で変えることびできます。 

一度自動首振り運転を停止してから、変えてください。 

•首振りボタンを巧すたびに、「首振り」-「停止」のくり 
返しにな0ます。 

• 自面首振り中は本体を巧えて停止をせたり、手苗] 

首振りをしない。が障の原因となりまず。 

♦ 自巧首振り中は回輔 B におれなし、。 

けびのおそれがちりまず。 


手動首振りで左ちの方向を変えるとき 

《本体びさめてか5行なってください。 

〇 r 電源スイッチつまみ j を「切」にずる。 

♦本体びさめたことを確話、します。 

0とっ手を持って、輕く左ちに回ず。 

• 約60度の範囲で変えることびでさます。 

•が要な上に無理に回さない。巧障の原因となりまず。 
•方向巧巧えるときは、巧動部で指巧はさまないよう 
にまなずる。 



爆 


杯 















使いかた _ 

チャイルド□ックの使いかた 


〇 r チヤイルドロックボタン J を3秒な上押ず。 

♦チヤイルドロックランフが点巧し、電源スイッチつ 
まみ「切」政かの操作びでさなくなります。 


©解除ずるときは、もう一度『チャイルド□ッ 
クポタン J を3秒义 U 上巧ず。 

•チヤイルド□ックランフび消なし、すべての操作び 
C さます。 


•义チヤイルド□ックランプが点好したままで、巧のような場合は、一度チヤ 
イルドロックを解除してから、電源スイッチつまみを「切」にし、再度「入 J 
にしてぐださし、。 

♦ 電源スイッチつまみを一度「切」にし、再度「入」にして電源ランプび点滅したとき。 

♦ 切タイマー’8時間自動切タイマー運転が終了し、タイマーランプまたは電源ラン 
プび点滅して運転を停止したとき。 



電源コード掛けの使いかた 

本体を移動すると定や保管ずるとをにご利用ください。 

•コードをバンドでたばね、本体裏面のコード掛けに掛け 
てください。 


A がと コー ドをたばねて 巧 電しない, 
一^宣〇 つ 一 K が；届教 I . 、いミ!ミ.威虚 I 


コードが過熱し、乂災•感電の原因となりまず。 



コード掛け 
バンド 


使いかた 


使用場所と取り扱いについて 

♦ち図のように周囲から離して使用する。 

♦洗濯物の下で使巧しない。また本体の上に洗濯物など 
をのせない。 

♦倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない。 

•本体の上に棄ったり、もたれたりしない。 

•使用後ちしばらくは、本体上部-前面やガードなどび 
高温なので、やけどにミ主意する。 

8時間自動切タイマーについて 



【消防法基準適含】 
消防法で周囲か5離す距離 
び;'夹められています。 


切り忘れ防止のため、通電を開始または切タイマー 
運乾を解除してから8時間をに自動切タイマーび 
働を、運乾を停止しまず。 

• 8時間自動切タイマーにより運括を停止したときは、 
お知らせ音が「ピー」と鳴り、電源ランプび点放しまず。 

•再度ご使用のとさは、電源スイッチつまみを一度「切」 
にしてから、再度 r 入」にしてください。 

♦タイマーランフび点なしているとさは、設定した時 
間の切タイマー運輯び優先さむます。 


《自動首振りをずるとき（上か目見た図)》 



光センサー式転倒ぶをスイッチについて 

本体を倒ず-傾ける-ゆらずなどずると、光センサー 
式転倒 OFF スイッチが働き、運起を停止しまず。 

♦舊ち音が鳴り、暖房切巧ランプ「頭」と雷源ランプび 
な巧しまず。 

• 平らな場所に置さ直した時は、電源ランプのみ点減しま 
すので、電源スイッチつまみを r 切」にしてから、再度 
「入」にしてくださし、。 


雑音防止について 



ラジオ • ラジカセ-補聴器’電話 ■ パソコン(ワーフロ)などを近付けて使巧すると雑音が入る 
ことがあります。このようなとさは、本体から6日 cm 政上離してご使巧ください。また、他 
のコンセントをご使巧ください。 


他の機器との併用について 

本体の近くにフアン（扇風機）など、他の機器を置いて併用しないでください。 
乂災事故につながりまず。 


本製品は、お部屋全体を暖めるちのではありません。局部採暖器具としてご利巧ください, 










1 知つておいていただをたいこと 

首振り機能について 

•首振り機能はスムーズに回乾させるため、あそ y (構造上のすきま）があり、本体びぐらつさます 
が故障ではありません。 

• 自動首振り中はモーターの回転音やこすれる音びずることびありますび、故障ではありません。 

音について 

♦通電開始時や通電終了後、しば S く本体より音び出ることびありますび、これは本体の遍廣 
膨張および収縮による音で故障ではありません。 

♦通電中「ジィー」と音びすることがあります。これはヒーターび熱によりわずかに振動する音 
で、故障ではありません。 

ニオイについて 

♦使い初めは十分に換気をずる。 

初めてご使用になるとをは、煙や塗料のニオイなどが出ることびあります。 

ご使用にともない出なくなりますび、煙やニオイが出た場含は十分に換気をしてご使用ください。 

♦また、なシーズン初めて使用になるとさをニオイびずることがありまず。 

(ヒーターに付着したホコ U などびこげるためです。） 

警告音について 

♦異萬時、故障時は、•ピーピーピーピーピ ー" と警苦音びします。 

メモリー（記憶)機能について 

電源プラグをコンセントにさし込んでいるときは、電源スイッチつまみを「切」にし 
ても切る前の運転状態を記憶していまず。 

• 電源スイッチつまみを「入」にするだけで、切る前の運窗状態になります。 

• 切タイマー運簡の状態は記憶ごむません。 

♦電源スイッチつまみび「切」でち、設定状態を記憶するため約 1 W の電力を消費しています。 

電源プラグ巧巧くと、記憶されている巧容は消えます。 
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〔お手入れ） 


必ずお守りください 

• 電源フラグを抜さ、本体び冷めてか5お手入む 
をしてください。 

• ベンジン • シンナーなどは使わないでください。 
変色や故障の原因になります。 

ガードを開く 

〇ガードを押し上げなびら、本体下部の礼から 
ガード取イ寸部(下側*曲がっている方)を列す。 

(左ち2力所） 

© ガードを手前に引さ、本体上部の孔からガード 
取付部（上側' まっすぐなち）をがす。 

(左ち2力巧） 

巧れをふき取る 

• ガード，反射板-本体に付着したほこりやごみ 
をときどさ取り除いてください。 

《•ほこりが焦げたり、故障の原因となります。 
ぷヒーターを手で輔らないよう、注意してください。 

• 薄曲た台所用洗剤（中性）に、タオルなどを 
浸してしぼり、巧れをふさ取ってください。 

《•化をぞラきんをご使巧の場含は… 

化萃ぞうきんの注意書に従ってください。 

♦ お手入れのあとは、ガードをしっかり取り付け、 
よく乾燥してから通電してくださし、。 

乾燥さだたを、 

ガードを元のが態に戻ず 

〇ガード取付部（上側-まっすぐな方）を本体 
上部の扎に入れて押し上げる。（左ち2力所） 

线ガードに固定さむたしや熱板を下側にして 
ください。 

©ガード取付部（下側-曲びっている方）を本体 
下部の孔にはめ込か、きちんとはまっている 
ことを確認ずる。（左ち2力所） 

• ガードを外したままで、使用しない。 

やけどのおそれびあります。 



本が上がの？ 


ガー ド取イ寸部 
L 让删’まっすぐな方） 


をガード取付部 
下 刚•曲びっているち ) j 

J 本巧下が(所い 



^が上部の孔 


ガード取が部 
，(上ち i •まコずぐな方） 


\しゃ巧板- 

ガード取巧部、 
。かなが0ている方), 


保管 


本か下がの孔: 


ベースを本がからがし、お買上げ時の箱に入 n て、湿気 
のかない場所に保管してください。（〇=日ぺージ） 
•:^^ちょぅポルトをなくごなぃょぅに保管してくださぃ。 


お手入れと保管のしか 
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故障かな？と思われたときは 


^魏句雜される前に、この斬游が®^よく精誌ん、ただき、次の点検をしてください。 

それでも異常のある場をは、お買い上げの,弓^/^まて1黯塵を添えて、商品をこ•腺してくださし、。誤つ 
た fi 魏は、がが巧 i 電などの剧まな事故につながリます。ご家區阿 D 分輔I鍵はなさらないでください。 


こんな場合 


通電しない 



>フレーカーが「切」になっていま 
だんか？ 


I 電源プラグが輿までしっかリさ 
し遂まれていまずか？ 


•タイマーランプが点滅していま 
だんか？ 


なおしかた 


>電源スイツチつまかを「切」にし、 
ブレーわ一を「入」にしてください。 


奥まで歴実にさし进んでください。 
(な6ぺージ） 


>電源スイツチつまわを「切」に 
し、再度「入」にしてください。 
(な7ぺージ） 


♦暖房切換ランプ「弱」と電源ランブ • 本体を水平な場戸斤 I こ置き直してく 

が点滅していませんか？ ださい。（ぴ10ぺージ） 


電源ランプが点滅していまだんか？ ♦確認してください。 な1ベー; J ) 


•チトイルド□ツクランプが点灯し ♦チトイルド□ツクを醉除してくだ 


ていませんか？ 


さい。（び9ぺージ） 


定 


^ 法 


質 


発热 


首振りお能 


- ド 


、巧届品 


交流の 0 V 900 W 50-60 HZ 


高さ約 81071 X 幅約 30cm X 奧行約 30cm 


'做. 0 kg 


グラフアイトヒーター 


自動首振リ（モーター)約70度 
手動首振リ 約60度 


U ムコード約 1.5 m 


1’3 B 背日制タイマー、効き間自動切タイマー 


ちよ 5 ボルト 3個 


安を装 S 転倒 OFF スイッチ（がたンサー式） 


密気げ 
(1時巧ぁた〇》 


強 (900 W ) 
弱 （4 K ) W ) 


•約19.8円 
•お 9. 9冉 


強 (900W)+ 首振リ…約19.9円 
弱 (450W)+ 首振リ…約10.0円 


文電気巧は室温1日でで測定し、電力料金目安単価22円 /kWh (税込）として計算していまず 
ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量などによリ多少異なりまず。 

或仕様は改長のため、予告なく変更することがあります。 
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お巧口しましにお客碌の偕人情報は当社個人情報が蓋方き十に基つき超切に管理いにします。 

まに、お客様の同意がない限リ、業務委託をする場含技び法をに基づき必要と判断 f される場をを陈き、 

第云者への開示は巧ないまだん。 

<利巧目的> 

お受けしました個人情報は、商品.サービスに関わるご相談.お問い合わだ及び修理対応のかを目的と 
して使用さだていにだきます。尚、この目的のために当社旧本王一•アイ’シ ー( 巧））及び関係舍社で上記 
個人情報を利用することがあります。 

く業務委託の場合> 

上記目的の乾囲内で巧応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の f 目人情報保護を実施さじ 
るとともに超切な菅理-監督をいたします。 



巧巧を中止して < ださい。 
巧障やま故防止のため、 
重源プラヴを巧いて、 

をずお頁上げの店に,亩巧 
をご坦設ください。 


• コードや重源プ5ヴがを梧-変色-指属している。 
♦ コードの一がで電源プラヴびいつらよリ點い。 
♦コードを動かずと、通軍し t 口しなかったリずる。 
♦自動首振口が、動いたリ止まったリする。 

• 本巧か5こげ臭し、ニオイがする。 

♦ ガードや本イ本かずおしている。 


ーブの点巧を I 


♦ち年ご使巧の電気ス 


1. 保証書 

♦ この耳が及説明書には保証書がついています。 

な証書はお買い上げの販完店で「貼完巧を-お覃い上げ曰」などの記入をお確かめのラえ、内容を 
よくお読かの後、大切にイ呆管してください。 

保諫期お：お貴い上げ曰か61年間です。 

2•修理を依頼されるとき 
• 保証钻間中は 

イ呆証書の記載内容によリ、無料修理いたします。 

商品に保証書を添えて内部機宿をさわ6ずにお買い上げの敗売なにご持参<ださい。 

♦ 保証期巧び週ぎているときは 

お賈い上げの販売间こご相談ください。 

巾舞里によつて機能が維持できる場含は、お客様のご要望によりち料修理いにします。 

3. 補修用性能部品の保有期間 

•当社は、この電気ヒーターの補修曲住能部品を製造巧切後、6年保有しています。 

補修巧性能部品とはその製品の隙能を維持するために必要な部品です。 

4. 点検整備について 

♦数年使用されますと、ヒーターユニット内部がミちれ、性能が恆下することがあります。 

通常のお手入むとは別に点檢星備（有料）をおすすめします。 

点検整備はお貴い上げの服完巧にご巧賴ください。 

♦ お客巧ご自身での製品の巧解はを巧ですので、しないでください。 

5. アフターサービスについてごで日月の場合 

•アフターサービスについてごず日月の場合には、お冒い上げの販完なか、保証書に記載の「お客さ 
ま相談室」にお問い合わだ<ださい。 


お手入れ 保註 
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